KLEMENTYNA z Tetmajerów OLCYNGIEROWA 


urodzona dnia 29 Września 1815 r. 


opatrzona Św. Sakramentami, zmarła dnia 20 Listopada 1895 roku. 


Wyprowadzenie zwiok z domu pod L. 5 przy ul. Garbarskiej wprost na cmentarz dnia 22 Listo- 
pada o godzinie 3 popołudniu. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w kaplicy Matki Boskiej w kościele OO. Karmelitów na Piasku, w dniu 23 Listopada o godzinie 9 rano. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


